WikipédiA 


Chipilenho 


Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

O Chipilenho (também denominado Chipileno ou Vêneto Chipilenho) é uma variante da língua vêneta, 
falado em Chipilo, México. 

É falada por descendentes de italianos que colonizaram a cidade de Chipilo. 

Ver também 

■ Língua vêneta 

■ Talian 

Ligações externas 

■ (em castelhano) Chipilo Venetian dialect (http://www.orbilat.com/Languages/Venetan/Dialects/ 
Chipilo.html), por Eduardo Montagner 
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